Prot. Stanisław Nycz 


przeżywszy lat 60, zmarł w maju 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 2 lipca 1942 r. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów, 


o czym zawiadamia 
rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
jana Welnege Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 130-31. 


